Walery Stanisław Owsiński 


Architekt i Budowniczy, 
b. Inżynier przy państwowych kolejach w Poznaniu, b. Urzędnik Budownictwa miejskiego w Krakowie, 
Uczestnik walki w roku 1863, 
Członek krakowskiego Towarzystwa technicznego, Towarzystwa strzeleckiego, 
Członek Towarzystwa gimnastycznego „Sokoł“, 


urodzony w roku 1847 w Bolechowie, w Wielkiem Księstwie Poznańskiem, po długich 
cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł w Krakowie d. 15 Czerwca 1890 r. 
AAAA 


Ciężkim ciosem dotknięta pozostała żona wraz z rodziną zmarłego, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów, 
Znajomych, oraz pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we Wtorek d. 17 Czerwca b. r. 
o godz. 5 po południu z domu pod. L. 5 przy ul. Rajskićj, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbyć się mające we Środę dnia 18 Czerwca b. r. o godz. 9 rano w Kaplicy N. Maryi Panny przy Kościele 
OO. Karmelitów na Piasku. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 
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